Dr KAZIMIERZ Dołęga 


SZCZEPAŃSKI 


redaktor 


przeżywszy lat 70, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 17 kwietnia 1943 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 20 b. m. o godzinie 9”, rano 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobowca rodzinnego, na które-to 
smutne obrzędy zapraszają stroskani: 


‘zona syn, brat i rodzina. 


Zakład pogrzebowy 
Onufrego Fiuta Drukarnia Związkewa, Kraków, Mikelajska 13. 
Kraków, al. Grzegórzecka 7, Telefon 141-05 i 182-48. 


